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PHIẾU KẾT QUÁ XÉT NGHIỆM 
CHÂN ĐOÁN SARS-CoV-2 BẰNG REALTIME RT - PCR 
Mã phiêu: VSHH-PKQ 2286/21 


Đơn vị gửi mẫu: TTYT Hạ Long Ngày thu thập: 27/07/2021 Ngày nhận mẫu: 27/07/2021 
Mã HDXN: CDCONI.HD VSHH. SARSCoV2/01 Người thực hiện: Nhóm KT Ngày thực hiện: 27/07/2021 
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211.116 I989 — | Sơn Dương. Hạ Long. Quảng Ninh 
6 | 27.7.116 | Vũ Thị Nhàn 1990 Sơn Dương, Hạ Long, Quảng Ninh | DNH _ 
27.7117 | Nguyễn Thị Xuyến 1984 Hoành Bô, Hạ Long, Quảng Ninh L DNH | Đạo — Am tính 


Kết luận: Không phát hiện ARN vi rút SARS-CoV-2 trong các mẫu bệnh phẩm trên. 


Quảng Ninh, ngày 27 tháng 07 năm 2021 





KHOA VI SINH HUYẾT HỌC GIAM ĐỌC 
Nguyễn Thị Hiền QUANG NINH 
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